REMARQUES

SUR LA

THMIE MATfflEMATIQUE DE LA CHALEUR RAYONNANTE.

Annales cle Chimie et de P/iy,nquey S6rie 1, Tome XXVIII, p. 337; i8'25,

I.

On a publie dans ce Recueil divers articles concernant Tequilibre
de la chaleur rayonnante. Cette discussion a pour objet de fixer avec
precision les elements d'un nouveau genre de questions, et de porter
les pbysiciens et les geonietres a en approfondir Tetude.

Le principe qui a donne naissance a cette theorie est celui de Pequi-
libre de la chaleur rayonnante dans un espace que termine de toutes
parts une enceinte entretenue a une temperature constante. J'en ai
deduit autrefois la demonstration mathematique d'une proposition que
les experiences avaient indiquee depuis longtemps, savoir, que durant
cet equilibre de la chaleur rayonnante, une particule quelconque de
la surface de Tenceinte est le centre d'une infinite de rayons qui con-
tiennent d'autant moins de chaleur que leur direction fait un angle
plus petit avec la surface. Cette quantite totale de chaleur, qn'une
m6me particule de la superficie emet ou r^flechit, selon les differentes
directions, est exactement proportionnelle au sinus de Tangle que le
rayon fait avec la surface dont il s'eloigne, Les observations avaient
fait connaitre ce resultat; la theorie prouve qu'il est une consequence
n^cessaire de Funiformite de temperature dans les diverses parties deuvoir
